平成 25 年 度 環境 放射 能 水準 調査 結果 




















汗水 の 定時 採取 (定時 降水 ) 

















濃度 (Bq/L) 月 間 降下 基 
最低 値 最高 値 (MBq/km?) 
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平成 26 年 1 月 43.0 9 

















間 値 1770.4 N. D. て 12. 5 
E 度 まで の 過去 3 年間 の 値 入り N.D. て 1872. 4 
1) N.D. は 「 検 出さ れず 」 を 示す 。 東日本 大 震 災 に よる 福島 第 一 原子 力 発 電 所 事故 緊急 対応 


の た め H23. 3. 17~H23. 12.27 まで 測定 停止 。 






















































































2 ゲル マニ ウム 半導体 検出 器 に よる 核種 分 析 
(1) モニ タリ ング 強化 時 の 測定 方 法 に よる も の 








その 他 の 検 H 
た 人 工 放射 性 



































H25. 4~H25. 6 











H25. 7~H25. 9 















































H25. 10~H25. 12 














上 水 


(蛇口 水 ) 


1) N.D. は 、「 検 出 限界 濃度 未満 」 を 示す 。 














H26. 1 ~H26. 3 

































































2) 土日 祝日 を 除く 毎日 1.5L を 採取 し 、3 人 ケ月 で 約 100L 程度 と し た も の を 検体 と し た 。 




















大 気 浮遊 し ん 


















































低 値 


























降下 物 
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上 水 ・ 
蛇口 水 



































Bq/kg 土 























Bq/kg 精米 





























Bq/kg 生 








Bq/L 
































mBq/L 





Bq/kg 和 乾 圭 








































































































限界 濃度 未満 」 を 示す 。 



































Bq/kg 生 
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空間 放射 線量 率 (モニ タリ ング ポス ト に よる 測定 結果 ) 


(1) 


盛岡 市 
























































































































































































































































モニ タリ ング ポス ト (nGy/h) 














最低 値 

















最高 値 


平均 値 


















































































































































COCOID| ビ |D|1 ロ の O ど | の 1 の 1 ココ | の 1 中 愉 




















モニ タリ ング ポス ト (nGy/h) 











最低 値 


























最高 値 


平均 値 
















































































































































































































































































































































































モニ タリ ング ポス ト (nGy/h) 











最低 値 


























最高 値 


平均 値 


































































































































































































モニ タリ ング ポス ト (nGy/h) 










































































































































































モニ タリ ング ポス ト (nGy/h) 














最低 値 


























最高 値 


平均 値 














































































































































































































モニ タリ ング ポス ト (nGy/h) 




































































































































































(9) 大 船渡 市 


モニ タリ ング ポス ト (nGy/h) 
最低 値 最高 値 平均 値 








































































































































































































(10) 一 関 市 
モニ タリ ング ポス ト (nGy/h) 








































































































































































































